Data Processing Results 
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Data File Name 

: DATA Oil 



J- Folder 

: 04080e ' 


' Sample Name 

: 178/07 995474 F3/45uL inj 

r 

'■ Sample ID 

J 


Sample Position 

4 


s 

1 Injection Size 

0. 0000 


N 

, Sample Type 

Sam 



Method 

M-AN-41 ; 

S 

r Batch Name 



] RunTime User 

micromass ' 


'^ Acquisition Time 

17:48:39 Date : 04/08/06 

V 

^ Current Time 

08:54:31 Date ; 05/08/06 

N 

L^ 




r Analysis of Reference Gas Data 

I Ref Delta 13 = -34.50 Ref Delta 18 = -19.30 
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Analysis of Sample Peaks, with Background Subtraction 
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^ Time 

79 7.1 
p. 839.1 
\ 871.9 
'-- 88 0.6 

909.0 
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L1352.4 
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Height Area 2/1 3/1 dC13Pk dC13Ekd dOlSPk d018 


1.84E-9 1.7724E-8 1.1857E-2 4.2650E-3 

1.63E-9 9.1742E-9 1.1778E-2 4.2295E-3 

4.08E-9 1.7193E-8 1.1816E-2 4.1820E-3 

4.07E-9 2.2454E-S 1.1841E-2 4.1969E-3 

3.27E-9 2.5928E-8 1.1785E-2 4.2250E-3 

4.22E-9 3.9586E-8 1.1830E-2 4.1764E-3 

2.33E-9 2.1502E-8 1.1796E-2 4.1861E-3 

2.57E-9 2.9485E-8 1.1859E-2 4.1584E-3 
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